IGNACY KRAUSS 


Doktor Medycyny i Chirurgii, e. k. Radca lekarski, lekarz powia- 
towy, Dyrektor szpitali $, Ducha is. Łazarza itd. 


przeżywszy lat 60, opatrzony świętymi Sakramentami, po długićj chorobie, rozstał się z tym światem 
dnia 6. lutego 1868. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w sobotę 8 lutego o godzinie 10téj zrana z ulicy Szewskićj Nr. 217 do kościoła św. Anny, 
a ztamtąd po odbytém Nabożeństwie zatobném na cmentarz, na któryto obrządek w głębokim żalu pogrążeni synowie, krewnych; 


przyjaciół i pobożną publiczność zapraszają. 


DRUKIEM KAROLA BUDWEISERA. 


